Mor inz. Kazimierz 


DEMBOWS 


NASZ NAJDROZSZY MAZ, OJCIEC I DZIADZIUS 


po długiej i ciężkiej chorobie, zasnął w Panu, dnia 26 kwietnia 1986 r., w wieku 78 lat. 


MSZA ŚWIĘTA odprawiona zostanie w piątek dnia 2 maja 1986 roku o godzinie 12.30 w kościele 
na cmentarzu Rakowickim po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego Spo- 


czynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokiej żałobie: 


ŻONA, DZIECI, WNUKI I RODZINA 


